Kerala Gazette No. 35 dated 7th September 2010 . 
PART II 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


PRE - QUALIFICATION TENDER NOTICE 


No . DB15- 2689/ 2010 . 


3rd August 2010 . 


The tender for pre -qualification and execution of the 
following works are invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced Registered ‘ A ’ 
Class Contractors/Firms of Kerala Public Works/Irrigation 
Department who have successfully completed atleast one 
similar work costing more than 40 % (Forty percentage ) of 
the estimate P. A . C . of works during the last five years . 
The application for tender schedule should supported by 
certificate of prior experience in work as mentioned above 
obtained from agreement authority and tender schedule 
will be issued only to those who satisfy this condition . 
Necessary certificate in this effect shall be produced from 
the officers concerned not below the rank of Executive 
Engineer. Tenders should be submitted so as to reach the 
undersigned on or before date and time prescribed for 
the work as below by Registered Post/ Speed Post. The 
receipt in Form T . R . 5 towards the purchase of tender 
schedule should be enclosed along with the tender 
documents . 


പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും, ദക്ഷിണമേഖല , തിരുവനന്തപുരം 
ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും 
സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരും ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ 40 %- ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി 
( ഒറ്റ പണി) കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവർഷത്തിനകം ചെയ്തു തീർത്തി 
ട്ടുള്ളവരുമായ “ എ ” ക്ലാസ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എന്നി വ രിൽ നിന്നും, മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനും 
പ്രവർത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ 
സ് പീഡ് പോസ്റ്റ് മു ഖാ ന്തിരം ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളുന്നു . 
ടെ ൻ ഡർ ( പമാണം വാങ്ങുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഫോറം 
ടി. ആർ. 5 പ്രകാരമുള്ളരസീത് ടെൻഡറിനോടൊപ്പം ഉൾക്കൊള്ളി 

ക്കേ ണ്ട താ ണ് . പസ്തുത പണിയുടെ 40 % - ൽ 
കുറ യാ ത്തതും സമാനസ്വഭാ വ മു ള്ള തു മായ പണികൾക്ക് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഷെഡ്യൂളിനൊപ്പം 
- സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Tender No. — P. Q . 8/SESC / 2010 - 11. 


Name of Work — Construction of CC retaining wall, 
widening & reconstruction of culvert and other allied 
work in between km . 5/00 to 6 /000 of Pathanapuram - Enath 
road . 

Estimate P. A . C . - Rs. 250 Lakh . 


ദർ ഘാ സ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
- ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽനിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ 25,000 രൂപയും നികുതിയും അടച്ച് അപേക്ഷി 
ച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോടൊപ്പം മുൻപരിചയം 
സംബന്ധിച്ച എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൂടി 
ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് വിതരണംചെയ്യുകയുള്ളു. 
പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തീയതിയും സമയത്തിനും 
മുൻപായി രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിലോ സ്പീഡ് പോസ്റ്റിലോ 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ സർവ്വീസ് സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യൂ . 8/എസ്. ഇ .എസ്. സി ./2010 - 11. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് - പത്തനാപുരം- ഏനാത്ത് റോഡിൽ 
സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഉപ യോ ഗിച്ച് സംരക്ഷണമതിൽ 
നിർമ്മാണവും വീതികൂട്ടുന്നതിനും കലുങ്ക് നിർമ്മാണവും മറ്റു 
വർക്കുകളും- കി. മീ . 5/ 00 മുതൽ 6/00 വരെ. 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 250 ലക്ഷം. 
- പണിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 
ഉപയോഗിച്ച് സംരക്ഷണമതിൽ നിർമ്മാണവും വീതികൂട്ടുന്ന 
തിനും കലുങ്ക് നിർമ്മാണവും. 

നിരതദ്രവ്യം രൂപ 50 ,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 25,000 + വി. നി. 


Nature of Works — Widening & reconstruction of 
culvert. 


E. M.D - Rs. 50,000. 
Cost of tender documents - Rs. 25 ,000 + VAT . 


Date and time of sale of tender documents 
8-9 -2010 to 9- 9-2010 upto 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
15 - 9- 2010 upto 4 p . m . 


Date and time of opening of tender - 15 - 9 - 201 0 
at 4 .30 p . m . 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
8 - 9 - 2010 മുതൽ 9 - 9 - 2010 , 3 മണി വരെ. 


Time of completion — 12 months . 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9 - 2010, 4 മണിവരെ. 


All the conditions prevailing in this department 
regarding tender pre -qualification are applicable to this 
tender also . Further details if, required can be had from 
this office during working hours . 


ദർ ഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 9 - 2010, 4.30 മണി. 


കാലാവധി - 12 മാസം. 


പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലെ ദർ ഘാ സ് 
പരി ഗ ണ ന യ്ക്കുള്ള മറ്റു അ നു ബ ന്ധ നിയ മങ്ങൾ ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേദിവസം 4.30 - ന് ദർഘാസുകൾ 
- തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിലോ 
അതിവേഗ തപാലിലോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട താ ണ്. കൊറിയർ 
മുഖേനയുള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


ദർഘാസ് നമ്പർ 61/എസ്. ഇ . എസ്. സി./ 2010 - 11 . 


Office of the Superintending 
Engineer , Roads and 
Bridges South Circle , 
Thiruvananthapuram. 


(Sd.) 
Superintending Engineer 

(For and on behalf of 
the Governor of Kerala). 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും - റോഡ്സ് 
ഡിവിഷൻ, ആലപ്പുഴ രാമങ്കരി- കൊടുപുന്ന റോഡ് കി . മീ. 5/300 
മുതൽ 5 /960 വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ - രൂപ 103.50 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം - രൂപ 50 ,000. 


TENDER NOTICES 


(1) 


No. DB13- 2070/2010 . 


2nd August 2010 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 15 ,600 + 4 % വാറ്റ്. 
- ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങൾ കൊടു ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 9 - 9- 2010 മുതൽ 13 - 9- 2010 , 3 മണി വരെ. 

- ദ ർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 16- 9- 2010, 4 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി 8 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് എ ക്ലാസ്. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


The tenders are invited by the Superintending 
Engineer, Roads and Bridges , South Circle , 
Thiruvananthapuram for the following works on behalf of 
the Governor of Kerala from Registered Contractors of 
Public Works Department. The receipt of tender schedule 
should be attached with the tender documents. The 
opening of tender is fixed at 4 . 30 p . m . on the same day of 
receipt of tender. ( Tender by Courier Services will not be 
accepted ). 


No. DB8- 2389 /2010 . 


3rd August 2010 . 


Tender No. - 61/ SESC /2010 - 11 


Name of work with Estimate Amount - Roads 
Division, Alappuzha - Improvements to Ramankary 
Kodupunna road from Ch . 5/ 300 to 5 / 960 km 
Rs. 103 . 50 lakh . 


The tenders are invited by the Superintending 
| Engineer, Roads and Bridges, South Circle , 

Thiruvananthapuram for the following works on behalf of 
the Governor of Kerala from Registered Contractors of 
Public Works Department. The receipt of tender schedule 
should be attached with the tender documents. The 
opening of tender is fixed at 4 .30 p . m . on the same day 
of receipt of tender. 


| E . M.D 


- Rs. 50 , 000 . 


Tender No . - 54/ SESC /2010 - 11 


Cost of tender form - Rs. 15, 600 + 4 % VAT. 

Date and time of issue of tender schedule , 
9 -9 - 2010 to 13 -9 -2010 , 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 16 - 9 - 2010 , 
4 p . m . 


Period of Completion — 8 Months . 


Classification of Contractor — A Class . 


Name of work with Estimate Amount. — Construction 
of a bridge at Keecheri val kadavu over branch of 
Pamba river (Eramallikkara )-Balance work — Rs. 125 lakhs 
| E. M.D . -- Rs. 50 ,000 . 

Cost of tender form ---Rs. 18,800 + S . T. 

Date and time of issue of tender schedule 
8-9-2010 to 9 -9-2010 upto 3 p. m . 

| Last date and time of receipt of tender - 15- 9 - 2010 
upto 4 p . m . 

Period of Completion — 10 Months . 


All the tender conditions in this department are 
applicable to this tender also . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണ മേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയർ ( നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം), തിരുവനന്തപുരം 
താഴെ പറയുന്ന പണിക്ക് വകു പ്പിലെ അംഗീ കൃ ത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽവഴി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിനൊപ്പം 
ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ രസീത് കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


Classification of Contractor - A Class . 


All the tender conditions in this department are 
applicable to this tender also . 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യർ, നി ര ത്തു കളും പാല ങ്ങളും വിഭാ ഗം , 
തിരു വ ന ന്ത പുരം താഴെ പറയുന്ന പണിക്ക് വകു പ്പിലെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ തപാൽ 
വഴി ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസി 
നൊപ്പം ദർഘാസ് ഷെഡ്യൂളിന്റെ രസീത് കൂടെ സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അന്നേ ദിവസം 4.30- ന് ദർഘാസു 
കൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിലോ 
അതിവേഗ തപാലിലോ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൊറിയർ 
മുഖേനയുള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . 


Electrical works should be got carried out only through 
PWD licenced Electrical Contractors. The Electrical Work 
will be supervised , measured , check measured and bill 
passed by the Electrical Wing of the PWD . Tenders 
should be submitted so as to reach the undersigned on 
or before the date and time prescribed for the work as 
below by registered post/speed /courier. 


- 


hചി .. 


- ദർഘാസ് നമ്പർ - 54 /എസ്. ഇ . എസ്. സി./ 2010 - 11. 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും പമ്പാനദിക്കു 
കുറുകെ കീച്ചേരി വാൽക്കടവ് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം- 
ബാക്കി പണികൾ - രൂപ 125 ലക്ഷം. 


നിരതദ്രവ്യം 


രൂപ 50,000 . 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 18,800 + വി. നി. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ കൊടു ക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 8 - 9- 2010 മുതൽ 9 - 9- 2010 , 3 മണി വരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 15 - 9- 2010, 4 മണി. 


Tender No. - P. Q . 66/ SEBSC /2010 -11 

Name of work — Construction of 150 bedded Hostel 
for Men s in Nursing College , Kottayam (including 
Electrical Work ) 

Estimate P. A . C . --Rs. 2 , 86,00, 000. 
Type of building - RCC framed structure. 
No . of floors - 3 floors. 
Foundation — Column footing. 

Doors and windows- Steel window and Ventilators, 
Anjili wood doors, FRP doors for toilet. 

Flooring — Vitrified tiles, ceramic flooring 
E M D . - Rs. 50 ,000 . 
Cost of tender documents — Rs. 25 ,000 + VAT. 

Date and time of sale of tender documents — 2 - 9 -2010 
to 9 -9- 2010 upto 3 p . im . 

- Last date and time of receipt of tender - 16 - 9 - 2010 
upto 4 p . m . 

Time of completion — 12 months 

Tools and plants required for the earth work 
Concrete mixture 0 .25 m3 capacity. - 2 Nos., 
Concrete vibrators: petrol — 3 Nos ., Diesel — 2 Nos. , 
Lift /Elevators — 2 Nos., 5 HP pump set — 2 Nos., 10 tones 
capacity Tipper lorry — 2 Nos., Steel frame work. — 2000 m² 

All documents prevailing in this department regarding 
tender to pre - qualification are applicable to this tender 
also . Further details if required can be had from this office 
during working hours. 


പ്രവർത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 10 മാസം. 


കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - എ ക്ലാസ്. 


പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ച 
എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


Office of the Superintending 
Engineer, Roads and Bridges 
South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd. ) 
Superintending Engineer. 


PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICES 

(1) 


No . BSC -3702 /D11 / 2010- 11. 


23rd July 2010 . 


Tenders for pre - qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced registered ‘ A ’ Class 
contractors / firms of Kerala Public Works / Irrigation 
Department who have successfully completed atleast one 
similar work costing more than 40 % ( Forty percentage ) of 
the estimate P. A . C . of works during the last five years. 
The application for tender schedule should be supported by 
certificate of prior experience in work as mentioned above 
obtained from agreement authority and tender schedule 
will be issued only to those who satisfy this condition . 


- ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പണികളും), 
തിരു വ ന ന്തപുരം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് 
പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷി യു ളള വരും ഒരു 
പണിയുടെ അ ട ങ്കൽ തുകയുടെ 40 % - ൽ കുറയാത്ത 
തുകയ്ക്കുളള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി ( ഒറ്റ പണി) 
കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനകം ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുളളവരുമായ 
കേരള പൊതു മരാമത്ത് ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ “ എ 
ക്ളാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ സ്ഥാപന ങ്ങൾ 
എന്നി വ രിൽനിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനും 
പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
പി. ഡബ്ല . ഡി. ലൈസൻസ്ഉള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺട്രാക്ടർ 
മുഖേന ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ ചെയ്യിക്കേണ്ടതാണ്. ഇലക്ട്രി 
ക്കൽ പണികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതും അളവുകൾ 


എടുക്കു ന്നതും ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്യു ന്നതും ബില്ലു കൾ 
പാസ്സാക്കുന്നതും പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ 
വിഭാഗമായിരിക്കും. 

ദർഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രി ക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽനിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും 12 . 5 % 
വാറ്റും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോ 
ടൊപ്പം മുൻപരിചയം സംബന്ധിച്ച എഗ്രിമെന്റ് അധികാരി 
കളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 


similar work costing more than 40 % (Forty percentage ) of 
the estimate P. A . C . of works during the last five years. 
The application for tender schedule should be supported 
by Certificate of prior experience in work as mentioned 
above obtained from agreement authority and tender 
schedule will be issued only to those who satisfy this 
condition . Tenders should be submitted so as to reach 
the undersigned on or before date and time prescribed for 
work as below by registered post/speed /courier. 


ദർഘാസ് നമ്പർ - പി. ക്യു . 66/എസ്. ഇ. ബി.എസ്. സി/ 2010- 11. 

പ്രവർത്തിയുടെ പേര് കോട്ടയം നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ 
ആണുങ്ങൾക്കായി 150 കിടക്കകളുള്ള ഹോസ്റ്റൽ നിർമ്മാണം 
(ഇലക്ട്രിക്കൽ പണി ഉൾപ്പെടെ). 

അടങ്കൽ തുക - രൂപ 286 ലക്ഷം. 
കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വഭാവം - ആർ. സി. സി . ഫയിംഡ് 

സ്ട്രക്ച്ചർ. 
നിലകളുടെ എണ്ണം 3 എണ്ണം. 

വാതിലു കളും ജന ലു കളും - ആഞ്ഞിലി തടിയുടെ 
വാതിൽ, സ്റ്റീൽ ജന്നൽ- വെന്റിലേറ്ററുകൾ. 

ഫ് ളോറിംഗ് - വെർറ്റി ഫൈഡ് ടൈൽസ്, സിറാ മിക് 
ടൈൽസ്. 


Tender No. - P . Q . 73/SEBSC/2010- 11 

Name of work — Construction of Mini Civil Station 
at Kadakkal-Kollam (including electrical work ). 

Estimate P. A . C .- Rs. 290.95 lakh . 
Type of building - RCC framed structure. 
No. of floors — 3 floors. 
Foundation — Column footing . 

Doors and windows- Anjili wood doors framed and 
shutters , Aluminium glazed windows with M . S . grills. 

Flooring — Granite common areas, tile flooring for the 
other. 

- E . M. D - Rs. 50, 000 . 


ഫൗണ്ടേഷൻ ആർ. സി . സി. ഫ്രയിംഡ് സ്ട്രക്ച്ചർ 


നിരതദ്രവ്യം 50 ,000 രൂപ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 25, 000 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
2 - 9- 2010 മുതൽ 9 - 9- 2010, 3 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 16 - 9 - 2010, 4 മണി. 

കാലാവധി - 12 മാസം. 


Cost of tender documents — Rs. 25 ,000 + VAT. 

Date and time of sale of tender documents — 2 -9 -2010 
to 9 -9 -2010 upto 3 p. m . 

- Last date and time of receipt of tender - 16 - 9 - 2010 
upto 4 p . m . 

Time of completion — 18 months. 

Tools and plants required for the earth work : 
Concrete mixture 0 . 25 m capacity - 2 Nos., Concrete 
vibrator: petrol - 3 Nos., diesel - 2 Nos., 

Welding machine - 1 No ., Scaffolding steel ( 1 000m2) 
shuttering steel or plywood 800 m2, 5 HP pump set - diesel 
2 Nos., Generator-bar bending machine — 1 No., Concrete 
hoist with mortar — 1 No., Tipper lorry — 2 Nos., 1000 Ltrs. 
PVC portable water tank . 

All documents prevailing in this department regarding 
tender to pre - qualification are applicable to this tender 
also . Further details if required can be had from this office 
during working hours . 


- ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്രസാമഗ്രി 
കളും - കോൺ കീറ്റ് മിക് സ് ചർ മെഷീൻ 0.25 എം 3 
ശേഷി യു ള്ളത് - 2 എണ്ണം, കോൺക്രീറ്റ് വൈബറ്റർ: 
പെട്രോൾ - 3 ഡീസൽ - 2 എണ്ണം, ലിഫ്റ്റ്/ എലി വേറ്റർ- 
2 എണ്ണം, സ്റ്റീൽ ഫോം വർക്ക് 2000 എം2, 5 എച്ച്. പി. പമ്പ് 
ഡീസൽ- 2 എണ്ണം, 10 ടൺ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ടിപ്പർ ലോറി 
2 എണ്ണം. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റ് അ നു ബന്ധ നിയ മ ങ്ങ ൾ ഈ ദർ ഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


No. BSC-1 /DBGL /D3/2010 -11. 


| 30th July 2010. 


- ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ, പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പ് ( കെട്ടിടങ്ങളും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പണികളും) 
തിരുവനന്തപുരം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് 
പരിചയസമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക ശേ ഷി യു ളള വരും ഒരു 
പണിയുടെ അ ട ങ്കൽ തുകയുടെ 40 % - ൽ കുറയാത്ത 
തുകയ്ക്കുളള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി ( ഒറ്റ പണി) 
കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനകം ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുളളവരുമായ 
കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ ‘ എ ’ 
ക്ളാസ് രജി ട്രേ ഷ്നുള്ള കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ 
എന്നി വ രിൽനിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണ യ ത്തിനും 


Tenders for pre - qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced registered ‘ A ’ Class 
contractors / firms of Kerala Public Works/ Irrigation 
Department who have successfully completed atleast one 


കോ 


ബ്ല . ഡി കവറുകളിൽ ക 


പ്രവൃത്തിഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രത്യേകം മുദ്ര വച്ച് കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
പി . ഡബ്ല . ഡി . ലസൻ സ് ഉള്ള ഇല ക് ടി ക്ക ൽ 
കോൺട്രാക്ടർമുഖേന ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾ ചെയ്യിക്കേണ്ട 
താണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതും 
അള വു കൾ എടുക്കു ന്നതും ചെക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നതും 
ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുന്നതും പൊതു മരാമത്തുവകു പ്പിലെ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗമായിരിക്കും. 

ദർ ഘാസ് ഫോറ ങ്ങ ൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടി രിക്കുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വിലയും 12. 5 % 
വാറ്റും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷയോ 
ടൊപ്പം മുൻപരിചയം സംബന്ധിച്ച് എഗ്രിമെന്റ് അധികാരിക 
ളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 


contractors / firms of Kerala Public Works /Irrigation 
Department who have successfully completed at least one 
similar work costing more than 40 % (Fourty percentage) of 
the estimate P. A . C . of works during the last five years . 
The application for tender schedule should be supported 
by Certificate of prior experience in work as mentioned 
above obtained from agreement authority and tender 
schedule will be issued only to those who satisfy this 
condition . Electrical works should be got carried out only 
through the PWD lincensed Electrical Contractor. The 
electrical work will be supervised measured check 
measured and bill passed by the Electrical Wing of the 
PWD . Tenders should be submitted so as to reach the 
undersigned on or before date and time prescribed for 
each work as below by registered post/ speed / courier. 


ദർഘാസ് നമ്പർ-- പി . ക്യു . 73/എസ്. ഇ . ബി.എസ്. സി. 2010- 11. 

പ്രവർത്തിയുടെ പേര് - കടയ്ക്കൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ 
നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ( ഇലക്ട്രിക് ജോലികൾ ഉൾപ്പെടെ). 
അടങ്കൽ തുക -രൂപ 290.95 ലക്ഷം. 
കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വഭാവം - ആർ. സി . സി . ഫയിംഡ്. 
നിലകളുടെ എണ്ണം 3 എണ്ണം. 

വാതിലു കളും ജന ലു കളും - ആഞ്ഞിലി വാതിൽ, 
അലൂമിനിയം ജനലുകൾ. 

ഫ്ളോറിംഗ്- ഗ്രാനൈറ്റ് കോമൺ, മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ 
ടൈൽസ്. 
ഫൗണ്ടേഷൻ കോളം ഫുട്ടിംഗ്സ്. 
നിരതദ്രവ്യം 50,000 രൂപ. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 25, 000 രൂപ + വാറ്റ്. 
- ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 2 - 9- 2010 
മുതൽ 9 - 9 - 2010 , 3 മണിവരെ. 

ദർ ഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന തീയ തിയും 
സമയവും 16 - 9 - 2010, 4 മണി. 

കാലാവധി 18 മാസം. 

ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും യന്ത്ര സാമഗ്രി 
കളും - കോൺ കീറ്റ് മിക് സ് ചർ മെഷീൻ 0 .25 എം 
ശേഷി യു ള്ളത് - 2 എണ്ണം, കോൺ കീറ്റ് വൈബ്രേറ്റർ 
പെട്രോൾ - 3 ഡീസൽ - 2 എണ്ണം, ഷട്ടറിംഗ് സ്റ്റീൽ 
ഫ്ലൈവുഡ് 800 എം2, 5 എച്ച്. പി. പമ്പ് ഡീസൽ 2 എണ്ണം, 
ജന റേറ്റർ - 1, ബാർ ബൻ ഡിംഗ് മെഷീൻ - 1 എണ്ണം, 
കോൺക്രീറ്റ് ഫോയ്സ്റ്റ് വിത്ത് മോർട്ടർ - 1 എണ്ണം, ടിപ്പർ 
ലോറി - 2 എണ്ണം, 1000 ലിറ്റർ പി. വി. സി . പോർട്ടബിൾ 
വാട്ടർ ടാങ്ക് - 1 എണ്ണം. 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 
മറ്റ് അ നു ബന്ധ നിയ മ ങ്ങ ൾ ഈ ദർ ഘാ സിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


| Tender No . - P. Q . 84/ SEBSC/2010 -11 . 

Name of work with Estmate P . A . C . — Construction 
of a building for Veterinary complex in Pathanamthitta 
(Including Electrical Works) - Rs. 2, 70 ,27,603 . 
- Type of building - RCC framed structure . 

No. of floors — 3 floors. 
Foundation - Column footing. 

Doors and windows - Anjili wood doors and 
Windows powder coated galvanized steel . 

Flooring — Grey marble, vertified tiles. 
EMD - Rs. 50,000 . 
Cost of tender documents - Rs. 25 ,000 + VAT. 

Date and time of Sale of tender documents , 
2 -9 -2010 to 6-9 -2010 up to 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender — 13- 9-2010 
upto 4 p . m . 

Time of completion — 15 months. 

Tools and plants required for the work — Concrete 
mixture 0 .25 capacity — 2 Nos., Concrete vibrators petrol 
3 Nos., Disel - 2 Nos., Welding machine - 1 No ., 

Scaffolding steel or plywood 800 m2, 5 HP pump ( diesel)- 
- 2 Nos., Generator- 1 , Bar bending machine , 1 No . , 

Concrete hoist with mortar - 1 No., Tipper lorry 2 Nos., 
1000 ltrs . PVC portable water tank . 

All conditions prevailing in this Department 
regarding tender to pre - qualification are applicable to this 
tender also . Further details if required can be had from 
this office during working hours . The maximum tender 
excess allowable for 2009 SOR works are limited to 
difference between SOR 2009 and 2010 . 


- (3 ) 


No . BSC/ 1 /DBGL /D8/2010 - 11 . 


6th August 2010 . 


Tenders for Pre - qualification and execution of the 
following work is invited by the undersigned from 
financially sound and well experienced registered ‘ A ’ Class 


ദക്ഷിണമേഖലാ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ( കെട്ടിടങ്ങളും 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ പണികളും) തിരുവനന്തപുരം ചുവടെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് പരിചയ സമ്പന്നരും സാമ്പത്തിക 
ശേഷിയുള്ളവരും ഒരു പണിയുടെ അടങ്കൽ തുകയുടെ 40 %- ൽ 
കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള സമാനമായ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണി 


( ഒറ്റ പണി) കഴിഞ്ഞ 5 വർഷത്തിനകം ചെയ്തു തീർത്തിട്ടുള്ള 

SHORT RE - TENDER NOTICE 
വരുമായ കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകളിലെ 
" എ ക്ളാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ No. BSC -1 /DBGL /D12/ 2010 -11. 18th August 2010 . 
എന്നിവ രിൽ നിന്നും മുൻ യോഗ്യതാ നിർണ്ണയ ത്തിനും 
പ്രവൃത്തിയേറ്റെടുത്തു നടത്തുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ 

Competitive tenders in sealed covers superscribing 
(പത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 

the name of work is invited for and on behalf of the 
ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 

Governor of Kerala by the undersigned from the registered 
ഓഫീസിൽ നിന്നും താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ Contractors of all India " A and B for the following work 
ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വിലയും വാറ്റും അടച്ച് so as to reach this office on or before the date specified . 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന താ ണ് . അപേക്ഷ യോ ടൊപ്പം Tenders will be opened at 4 . 30 p .m . on the date of 
മുൻപരിചയം സ ംബന്ധിച്ച എഗ്രിമെന്റ് അധികാരികളുടെ specified by the undersigned or other authorized officers. 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി ഹാജരാക്കിയാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് 
ഫോറങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുകയുള്ളു. 

Sealed tenders should by sent by post only so as to 

reach the samewithin the prescribed date and time itself. 
ദർഘാസ് നമ്പർ- - പി. ക്യൂ . 84 /എസ്. ഇ . ബി.എസ്. സി / 2010 -11. 

Tender No. — 88 / SEBSC /2010 - 11. 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും - പത്തനംതിട്ട 
വെറ്ററിനറി സമുച്ചയത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള കെട്ടിട നിർമ്മാണം Name of work - Renovation of Guest House Main 
( ഇലക്ട്രിക് വർക്ക് ഉൾപ്പെടെ) -രൂപ 2,70,27, 630. 

block of Kerala House New Delhi (Re-tender). 
- കെട്ടിടത്തിന്റെ സ്വഭാവം - ആർ. സി . സി. ഫയിം ഡ് P .A . C . — Rs. 80 Lakh 
സ്ട്രക്ച്ചർ. 

E. M.D . -Rs. 50 , 000 . 
നിലകളുടെഎണ്ണം 3 നില . 

Cost of tender form --Rs. 12,000 + 4 % VAT. 
വാതിലുകളും ജനലുകളും - ആഞ്ഞിലി വാതിലും Last date and time of receipt of tender - 8 -9 - 2010 
സ്റ്റീൽ ജനലും. 

upto 4 p . m . 
ഫ്ളോറിംഗ് ഗ്രേ മാർബിൾ, റെക്ടിഫൈഡ് ടൈൽസ് 

Period of completion 3 months. 
ഫൗണ്ടേഷൻ കോളം ഫുട്ടിംഗ്. 

Classification of contractor- A & B class. 

Name of Division - KLC Division , Thiruvananthapuram. 
നിരതദ്രവ്യം 50 ,000 രൂപ. 

Tender documents and other particulars can be 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൂപ 25,000 + വാറ്റ്. 

download in the PWD website (www .kerala . gov. in ) 
ദർഘാസ് വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 2- 9- 2010 upto 1 p . m . one day before the tender date. The tender 
മുതൽ 6 - 19 - 2010, 3 മണിവരെ. 

documents should be received this office before 4 p.m . on 
ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീ യതിയും 

the tender date together with cost of tender form (in the 
സമയവും - 13 - 9 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

form of demand draft in favour of the undersigned ) and 

EMD . Only Post or Registered courier tenders will be 
കാലാവധി 15 മാസം. 

entertained and late tender will be rejected . All other 
ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഉ പ ക ര ണ ങ്ങളും യന്ത conditions are the same as those current in the Kerala 
സാമഗ്രികളും കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ മെഷീൻ 0. 25 എം Public Works Department. 
ശേഷിയുള്ളത് - 2 എണ്ണം, ഷട്ടറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ 800 എം , 
കോൺക്രീറ്റ് വൈബ്രേറ്റർ പെട്രോൾ -3 എണ്ണം, കോൺക്രീറ്റ് 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണ മേഖല , സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
വൈബ്രേറ്റർ ഡീസൽ 2 എണ്ണം, വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ - 1 

- എഞ്ചിനീയർ, ബിൽഡിംഗ് സ് ആന്റ് ലോക്കൽ വർക്ക് സ് 
ാഫോൾഡിംഗ് സ്റ്റീൽസ് – 1000എം , 5 എച്ച്. പി . പമ്പ് 

- തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ഇൻഡ്യയിൽ 
ഡീസൽ- 2 എണ്ണം, ജനറേറ്റർ -1 എണ്ണം. ബാർബെൻഡിംഗ് 

ഉള്ള എ ആന്റ് ബി അംഗീകൃത കരാറു കാ രിൽ നിന്നും 
മെഷീൻ - 1 എണ്ണം, കോൺക്രീറ്റ് ഫോയ്സ്റ്റ് വിത്ത് മോർട്ടർ - - മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് 
1 എണ്ണം, ടിപ്പർ ലോറി - 2 , 1000 ലിറ്റർ പി. വി. സി . വാട്ടർ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു . 
ടാങ്ക്. 

കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന 

അവസാന ദിവസം മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. മുദ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാസ് പരിഗണനയ്ക്കുള്ള 

വച്ച ദർഘാസുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിയ്ക്കകംതപാൽ മുഖേന 
മറ്റ് അ നു ബന്ധ നിയ മ ങ്ങ ൾ ഈ ദർഘാ സിനും 

ലഭിക്കുന്നവ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
ബാധകമായിരിക്കും. ഈ പണിക്ക് അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി 
ടെണ്ടർ എക്സസ്ടി വകുപ്പിന്റെ 2009 - ലെയും 2010 - ലെയും 
ഷെഡ്യൂൾ നിരക്കിന്റെയും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. 

പുനർദർഘാസ് നമ്പർ - 88 /എസ്. ഇ . ബി.എസ്. സി./2010 -11. 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് -ന്യൂഡൽഹി കേരളാ ഹൗസിലെ 
Office of the Superintending 

( Sd.) 

ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് മെയിൻ ബ്ലോക്കിന്റെ റിനോവേഷൻ പണികൾ. 
Engineer, Buildings and Superintending Engineer 

അടങ്കൽ തുക -രൂപ 80 ലക്ഷം. 
Local Works , South Circle, ( For and on behalf of the 
Thiruvananthapuram . Governor ofKerala ). 

നിരതദ്രവ്യം -രൂപ 50,000 . 


(1) 


- (2 ) 


4 


9 , 600 


78/ 2010 - മാവേലിക്കര- തട്ടാരമ്പലം ജംഗ്ഷനിൽ 

ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിതരണം 
ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ രൂപ 3,82,943 
5 79 / 2010 - മാവേലിക്കര- തഴക്ക ര - കരയം വട്ടം 

ജംഗ്ഷനിൽ ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം 
വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ രൂപ 3,82,943 


9,600 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 12 , 000 + 4 % വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും 8 - 9- 2010 , 4 മണി വരെ. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരംതിരിവ് - എ ആന്റ് ബി ക്ലാസ്. 

പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷൻ - കെ . എൽ. സി . 
ഡിവിഷൻ. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതിക്ക് ഒരു ദിവസം 
മുമ്പ് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ 
വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഡൗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവു 
ന്നതും പൂരിപ്പിച്ച ടെണ്ടറും ടെണ്ടർ ഫോമിന്റെ വില , ബാങ്ക് 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റായി ബന്ധപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറാവുന്നവിധം 
എടുത്ത് പോസ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ അംഗീ ക്യത കൊറി യർ 
സർവ്വീസ്മുഖേന ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുമാണ്. 
നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ടെണ്ടറുകൾ നിരസിക്കു 
ന്ന താ ണ് . പൊതു മ രാ മത്തു വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബ ന്ധിച്ച നില വിലുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന കളും ഇ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


80/ 2010 - തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിലുളള ഉദ്ധരി 
ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ആശു പത്രിയിൽ ക്കുന്ന 
പുതുതായി നിർമ്മിക്കുന്ന വാർഡ് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് തുക 
ആവശ്യ മായ വൈദ്യുത ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ യുടെ 
സപ്ലെചെയ്യുന്നതിന് 

2.5 %. 


Office of the Superintending 
Engineer, Buildings and 
Local Works South Circle , 
Thiruvananthapuram . 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 
600 + കെ . വി. എ . റ്റി. 4 %, ക്രമനമ്പർ 2- ന് രൂപ 500 + കെ . വി. 
എ . റ്റി. 4 %, ക്രമനമ്പർ 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് രൂപ 800 + കെ . വി . 
എ . റ്റി. 4 %, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് രൂപ 1, 100 + കെ . വി . എ . റ്റി . 4 %. 

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന 
തീയതിയും സമയവും 8 - 9- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 15 - 9- 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 15- 9- 2010 , 
4 . 30 മണി. 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


( 1) 


| പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമ നമ്പർ 1 - നും 
2- നും 20 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 3 , 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 45 ദിവസം, 
ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 21 ദിവസം. 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത കമനമ്പർ 1, 3, 4, 5 ഇവയ്ക്ക് 
- പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എ , ബി ക്ലാസ് 
രജിസ്ട്രേഷൻ 150 കെ . വി . എ . കപ്പാസിറ്റി, ക്രമനമ്പർ 2- ന് 
പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇല ക്ടിക്കൽ എ , ബി ക്ലാസ് 
രജിസ്ട്രേഷൻ 100 കെ . വി . എ . കപ്പാസിറ്റി, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് 
അംഗീകൃത വിതരണക്കാർ കരാറുകാർ. 


നമ്പർ ഇ .എൽ.2 / 9591 - 2010 . 

2010 ആഗസ്റ്റ് 19. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസ് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസ് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറു 
ക ളിൽ നേരിട്ടോ തപാലിലോ സ്വീക രിക്കു ന്ന താ ണ് . 
നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നത്താണ്. 
| കമ - ടെണ്ടർ നമ്പരും 

നിരത 
നമ്പർ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

- രൂപ് 
- (1) 

( 3 ) 
1 75 / 2010 - തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഇൻഡ്യൻ 

സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ഡയറക്ടറുടെ 
ആ ഫീ സിലെ പാനൽ ബോർ ഡു ക ളുടെ 
നില വാരം മെച്ച പ്പെ ടു ത്തലും ജോയിന്റ് 
ഡയറക്ടറുടെമുറിയുടെ വൈദ്യുതീകരണവും 
രൂപ 2 ,84,110 

- 7 , 150 
2 76 / 2010 - ബഹു മാ നപ്പെട്ട ധനകാര്യ വകുപ്പ് 

മ ന്തി യു ടെ ചേചം ബ് റില വ ദ ത് 
സം വി ധാ ന ത്തി ന്റെ ( ക മീ ക ര ണ വു 
വ ദ തീകരണവും രൂപ 2,49,794 

6,250 
3 77 / 2010 --മാവേലിക്കര - മിച്ചൽ ജംഗ്ഷനിൽ 
- ഹൈമാസ്റ്റ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വിത രണം 
ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കൽ രൂപ 3, 82, 943 

9 ,600 


-- ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വില്പന 
നി കു തിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിനായി 
തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ഓഫീസിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയം വരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 
ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യറുടെ 
( ഈ ലക് ടിക്കൽ) ഓഫീസിൽ നിന്നും 13 - 9 - 2010 മുതൽ 
15 -9 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെകൂടെ 100 രൂപ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ട 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണ വശാലും പരിഗണിക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതു മ രാ മത്തു 
വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാ 
വുന്നതാണ്. 


വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാ 
വുന്നതാണ്. 


നമ്പർ ഇ .എൽ.2 / 9591 - 2010. 

2010 ആഗസ്റ്റ് 26. 
- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസ്ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . ദർഘാസ് 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറു 
കളിൽ നേരിട്ടോ തപാലിലോ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിശ്ചിത 
സമയത്തിനുശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ഏതെങ്കിലും കാരണ വശാൽ നിശ്ചിത 
ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസ് 
സ്വീകരിക്കുന്നത്താണ്. 


ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
ബിൽഡിംഗ്സ്ആന്റ് 

- ( ഒപ്പ്) 
ലോക്കൽ വർക്സ്, 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 
തിരുവനന്തപുരം. 

( ഇലക്ട്രിക്കൽ). 


കമ 
നമ്പർ 


ടെണ്ടർ നമ്പരും 
പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 


നിരത് 
ദ്രവ്യം 
രൂപ് 


ക്വട്ടേഷൻ/ ലേലപ്പരസ്യം 


നമ്പർ എ2- 1915 / 2009. 


2010 ജൂ 


ലൈ 28. 


1 81/ 2010 - തിരു വ ന ന്ത പു രം -എസ് . എ . റ്റി . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ഇടുക്കി നിരത്തു വിഭാഗം 
ആശുപ്രതിയിലെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ബ്ലോക്കിൽ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അധികാരപരിധിയിൽപ്പെട്ട 
ബെഡ് കം പാസഞ്ചർ ലിഫ്റ്റ് വിതരണം ചെയ് 

ഇടുക്കി നിര്ത്തു വിഭാഗം സബ് ഡി വി ഷ നിലെ ഉപയോഗ 
സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 

50 , 000 ശൂന്യമായ താഴെ പറയുന്ന റോഡുറോളറുകൾ ഇപ്പോൾ കിട് 
82 / 2010 - കോട്ടയം- മെഡിക്കൽ കോളേജ് 

ക്കുന്ന സ്ഥലത്തുവച്ച് ഏതവസ്ഥയിലാണോഅതേ അവസ്ഥയിൽ 

താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടു 
ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയോ തൊറാസിക് 
ബ്ലോക്കിൽ സെൻട്രലൈസ്ഡ്എയർകണ്ടീഷനിംഗ് 

ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്ത് 

വിൽക്കുന്നതാണ്. 
സിസ്റ്റം വിതരണം ചെയ്ത് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 50, 000 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1 - ന് രൂപ 

ക്രമ എസ്.ആർ. ലേല വസ്ത 

ലേല സ്ഥലം 
3,000 + കെ . വി . എ . റ്റി . 4 % ക്രമനമ്പർ 2- ന് രൂപ 14 ,100 + കെ . വി . 

നമ്പർ നമ്പർ വിന്റെ വിവരം 
എ . റ്റി . 4 %. 

സർക്കിൾ 1981 മോഡൽ റോഡ്സ് ഡിവിഷൻ 
ദർ ഘാ സ് പമാ ണ ത്തിനപേക്ഷിക്കേണ്ട അ വ സാന 

1/2009- 10 

8/ 10 ടൺറോഡ് പൈനാവ്, ഇടുക്കി 
തീയതിയും സമയവും 13- 9 - 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

റോളർ നമ്പർ 
ദർ ഘാ സ് സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 

81120318 
സമയവും- 18 - 9 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

2 2 / 2009 - 10 റോളർ നമ്പർ - ടി . 

ജി.ആർ.എഫ് . ഇ82011218 
-- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 18 - 9 - 2010 , 
വൈകുന്നേരം 4. 30 മണി. 

നിരതദ്രവ്യം ക്രമനമ്പർ 1- ന് രൂപ 6,300, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാ വധി - ക്രമ നമ്പർ 1 - ന് - രൂപ 8, 800 . 
90 ദിവസം, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 120 ദിവസം. 

- ലേലത്തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 1- ന് 15 - 9 - 2010 

രാവിലെ 11 മണി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 15 - 9 - 2010 . 12 മണി. 
കരാ റു കാ രുടെ യോഗ്യത ക മ ന മ്പർ 1- ന് 
അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കൾ വിതരണക്കാർ, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 

ലേല ത്തിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ ആഗ്രഹിക്കു ന്ന വർ 
അംഗീകൃത നിർമ്മാതാക്കൾ വിതരണക്കാർ കരാറുകാർ. 

ലേലസമയത്തിനുമുമ്പായി നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 

പരസ്യലേലത്തിന് പുറമേ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ക്വട്ടേഷനുകൾ 
ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മേൽപ്പറഞ്ഞ യോഗ്യതയുള്ള 14 - 9 - 2010 വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ സ്വീക രി ക്കു ന്നതും 
കരാറുകാർ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വില്പ്പന ക്വട്ടേഷനോടുകൂടി നിരതദ്രവ്യം ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി സമർപ്പി 
നി കു തിയും ചേർത്ത് ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിനായി ക്കേ ണ്ട തു മാ ണ്. ലേല ത്തി നു ശേഷം ക്വട്ടേ ഷ നുകൾ ടി 
തിരുവനന്തപുരം, തൃശ്ശൂർ, കോഴിക്കോട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് സ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതും ലേലം/ ക്വട്ടേഷൻ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

ഇവയിൽ കൂടുതൽ തുകയ്ക്കുള്ളആളിന്റെ പേരിൽ ലേലം 
ഓഫീസിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സമയം വരെ അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. 

സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടതും ലേലം/ക്വട്ടേഷൻ തുക നിലവിലുള്ള വാറ്റ് 
ദർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

- സഹിതം മുഴുവൻ തുകയും ഉടൻതന്നെ കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
( ഈ ല ക്ടിക്കൽ) ഓഫീസിൽ നിന്നും 14 - 9 - 2010 മുതൽ ലേലദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധിയായാൽ 
18- 9- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് തൊട്ടടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ലേലം നടത്തുന്നതായിരിക്കും. 
വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ 100 രൂപ ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിഉത്തരവ് കിട്ടി 7 (ഏഴ്) ദിവസത്തിനകം 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കുവേണ്ടി ലേലവസ്തുക്കൾ സ്വന്തം ചെലവിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലും 
നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ യാതൊരു നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ലേലം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവര 
കാരണ വശാലും പരി ഗ ണിക്കു ന്ന ത ല്ല . പൊതു മരാമത്തു ങ്ങൾ പ്രവർത്തി സമയങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


ലേലം നീട്ടിവയ്ക്കുക, റദ്ദ്ചെയ്യുക, അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുക 
തുടങ്ങിയ കേരള പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ളഎല്ലാ 
ലേലം/ ക്വട്ടേഷൻ നിബന്ധനകളും ഇതിന് ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


- 


20 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത്വകുപ്പ്, 
നിരത്തുവിഭാഗം, ഇടുക്കി. 


- ( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി. ബി - 8 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11. - 2010 ആഗസ്റ്റ് 13. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി റോഡ് സ് വിഭാഗം 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പെരുമ്പാവൂർ ടി 
ആഫീസിൽ നിന്നും താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന തീയതിയിൽ 
പകൽ 4 മണിവരെ നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിയ്ക്കും പ്രവൃത്തിയുടെ 
പേരുവിവരം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്തിമുദ്രവച്ച 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത തീയതിയും സമയത്തിനകവും തപാൽ 
മാർഗ്ഗവും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 
4. 30 - ന് താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസറോ അ ദ്ദേ ഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


രൂപ് 


- ( 2 ) 


| (3 ) 


പുനർ ദർഘാസ് 


സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2010-11 


നമ്പർ ഡി . ബി . 1/ 86. 

2010 ആഗസ്റ്റ് 11. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ, കെട്ടിട വി ഭാ ഗം , മൂന്നാർ താഴെപറയുന്ന 
പവ്യ ത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിൽ രജി സർ 
ചെയ്തിട്ടുളള ക്ലാസ്സ് എ , ബി , സി, ഡി എന്നീ കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും 15 - 9 - 2010 - ന് വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുളള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേ ദിവസം വൈകിട്ട് 4.30- ന് തുറക്കുന്നതാണ്. 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

- രൂപ 
1 51/എഇഇ / 2010 - 11 -മൂന്നാർ അസി. എക്സി. 

എഞ്ചിനീയർ ( ബിൽഡിംഗ്സ്) - ടെ 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 
രൂപ 3,00,000 

7 ,500 
2 52 / എഇഇ / 2010 - 11 - മറയൂർ വില്ലേജ് 

ഓഫീസിന്റെ പ്രത്യേക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
കോമ്പൗണ്ട്വാളിന്റേയും അ പാച്ച് 

റോഡിന്റേയും നിർമ്മാണം -രൂപ 3,00, 000 7 ,500 
3 53/എഇഇ / 2010- 11 - പി. ഡബ്ലു . ഡി. റോഡ്സ് 

സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെ പ്രത്യേക 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ രൂപ 2,75,000 

6 ,800 


5 ,750 


7 ,500 


6 , 500 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 600 + വി . നി . 


1 36/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 1 -- അല്ലപ്ര വലമ്പൂർ 

റോഡിൽ കി . മീ . 5 / 000 മുതൽ കി . മീ . 
7 / 000 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാർ 
ഉപയോഗിച്ചുളള അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ - രൂപ 2.30 ലക്ഷം 
2 40 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 17 അല്ലി വലമ്പൂർ 

റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ കി . മീ . 
3/ 000 വരെയുളള ഭാഗത്ത് ടാർ 

ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 3 ലക്ഷം 
3 51/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 1 - അല്ല . വലമ്പൂർ 

റോഡിൽ കി . മീ . 3/ 000 മുതൽ കി . മീ . 
5 / 000 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാർ 

ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 2.50 ലക്ഷം 
4 37 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 1 - - വല്ലം പാണംകുഴി 

റോഡിൽ കി. മീ . 2/ 000 മുതൽ കി . മീ . 
4/ 000 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാർ 

ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 2.50 ലക്ഷം 
- 5 41 / എ . ഇ . ഇ . 2010 - 11-- മാറമ്പിളളി സൗത്ത് 

വാഴക്കുളം റോഡിൽ കി . മീ . 0 /000 
മുതൽ കി . മീ . 2/ 200 വരെയുളള 
ഭാഗത്ത് ടാർ ഉപയോഗിച്ചു ളള ടി 

രൂപ് 2 ലക്ഷം 
- 6 42/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 -1 - പോണാശ്ശേരി കിഴക്കമ്പലം 

റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 
കി. മീ. 6/ 000 വരെയുളള ഭാഗത്ത് 
ടാർ ഉപയോഗിച്ചുളള ടി 
രൂപ് 3 ലക്ഷം 


6 ,250 


കാലാവധി 3 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പുവച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും രാവിലെ 10 
മണി മുതൽ 5 മണി വരെ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിലും 
15 - 9- 2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെയും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
വില രൊക്കം പണമായോ മണിഓർഡർ ആയോ അടച്ച് 
രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണത്തിന്റെ വില ഒരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അന്യോന്യം കൈമാറാൻ 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . കേരള പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പിലെ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


5 , 000 


7 , 500 


7 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

( ഒപ്പ്) 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കെട്ടിടവിഭാഗം, മൂന്നാർ. 


43 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 1 - - പെരുമ്പാവൂർ ആലുവ 

റോഡിൽ കി . മീ . 1/ 000 മുതൽ കി. മീ . 
6 / 800 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാർ 
ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 3 ലക്ഷം 


7 ,500 


- എഞ്ചിനീയർ. 


(2 ) 


(1) 
20 


57/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 1 - കോലഞ്ചേരി പട്ടിമറ്റം 

റോഡിൽ കി . മീ . 3/ 000 മുതൽ കി . മീ . 
- 6 / 000 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാർ 
ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടി - രൂപ് 3 ലക്ഷം 


7 ,500 


6 ,500 


21 58 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 1 - മാമല പിറവം റോഡ് 

കി . മീ . 2 / 000 മുതൽ കി . മീ . 6/ 000 
വരെയുളള ഭാഗത്ത് ടാർ ഉപയോഗി 
ച്ചുളള ടി - രൂപ് 2.50 ലക്ഷം 


6 , 500 


6 ,500 


22 59/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 -11- പെരുമ്പാവൂർ പുത്തൻ 

കുരിശ് റോഡിൽ കി . മീ . 9 / 65 0 
- മുതൽ കി . മീ . 18/ 200 വരെയുളള 
ഭാഗ ത്ത് ടാർ ഉപ യോ ഗി ച്ചു ഉള 
ടി - രൂപ് 3 ലക്ഷം 


5 , 000 


7 ,500 


6 , 500 


7 ,500 


23 60/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 -1 -- എറണാകുളം തേക്കടി 

റോഡിൽ കിഴക്കമ്പലം മുതൽ ഞാറള്ളൂർ 
വരെയുളള ഭാഗം കി. മീ. 15 / 000 മുതൽ 
കി. മീ . 17 / 000 വരെയുളള ഭാഗത്ത് 

ടാർ ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 3 ലക്ഷം 
24 61/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 1 - - പഴംന്തോട്ടം വടവുകോട് 

റോഡിൽ കി. മീ . 0 / 000 മുതൽ കി . മീ . 
2 / 655 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാർ 

ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 3 ലക്ഷം 
25 62 | എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11 - മംഗ ല ത്തു നട 

പാൻകോട് റോഡിൽ കി . മീ . 6 / 000 
മുതൽ കി . മീ . 8 / 000 വരെയുളള 
ഭാഗത്ത് ടാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടി 
രൂപ 2 ലക്ഷം 


5 ,000 


8 44/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 1 - പെരുമ്പാവൂർ കൂവപ്പടി 

റോഡിൽ കി . മീ . 1/ 000 മുതൽ കി . മീ . 
2/ 500 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാർ 
ഉപയോഗിച്ചുളള അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റ 

പണികൾ - രൂപ 2.50 ലക്ഷം 
45/ എ . ഇ. ഇ ./2010 -1 - അറക്കപ്പടി പോണാശ്ശേരി 

റോഡിൽ കി. മീ . 0/ 000 മുതൽ കി . മീ.1/ 250 
വരെയുളള ഭാഗത്ത് ടാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 

ടി - രൂപ 2. 50 ലക്ഷം 
10 46/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 1 -ഓണംകുളം ഊട്ടിമറ്റം 

റാ ഡി ൽ കി . മീ . 0 / 0 0 0 മു ത ൽ 
കി . മീ . 3 / 000 വരെയുളള ഭാഗത്ത് ടാർ 

ഉപയോഗിച്ചുളള ടി- രൂപ 2 ലക്ഷം 
11 47 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11- - പുല്ലു വഴി കല്ലിൽ 

റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ കി . മീ . 
3/ 000 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാർ 

ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ് 2 .50 ലക്ഷം 
12 48/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 -1 ---ഓടക്കാലി നാഗഞ്ചേരി 

റോഡിൽ കി . മീ . 0/ 000 മുതൽ കി . മീ . 
- 1/ 850 വരെയുളള ഭാഗത്ത് ടാർ 

ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 2 ലക്ഷം 
13 49 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11 - പെരുമ്പാവൂർ 

രായമംഗലം റോഡിൽ കി. മീ . 3/ 000 മുതൽ 
കി . മീ . 4 / 700 വരെയുളള ഭാഗത്ത് 

ടാർ ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 2 ലക്ഷം 
14 50 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010- 1 - - വല്ലം പാണംകുഴി 

റോഡിൽ കി . മീ . 10/ 000 മുതൽ കി . മീ. 
12 / 000 വരെയുളള ഭാഗത്ത് ടാർ 

ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 2.50 ലക്ഷം 
15 52/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 -11 - മണ്ണൂർ വാളകം 

റോഡ് കി . മീ . 2/ 000 മുതൽ കി . മീ . 
3 / 800 വരെയുളള ഭാഗത്ത് ടാർ 

ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 3 ലക്ഷം 
16 53/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 -11 രായമംഗലം വായ്ക്കുര 

റോഡിൽ കി . മീ . 1/ 500 മുതൽ കി. മീ . 
4 / 000 വരെയുളള ഭാഗത്ത് ടാർ 

ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - - രൂപ 2.50 ലക്ഷം 
17 54 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11 - ചൂണ്ടിരാമ മംഗലം 

റോഡിൽ കി . മീ . 4/ 000 മുതൽ കി . മീ . 
5 / 850 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാർ 

ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 2.50 ലക്ഷം 
18 55/ എ . ഇ . ഇ . 2010 - 1 - കിഴക്കമ്പലം പാങ്കോട് 

റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ കി . മീ. 
2 / 000 വരെയുളള ഭാഗത്ത് ടാർ 

ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 2 ലക്ഷം 
19 56/ എ . ഇ . ഇ ./2010 - 11 - കോലഞ്ചേരി രാമമംഗലം 

റോഡിൽ കി . മീ . 3/ 000 മുതൽ കി . മീ . 
5 / 500 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാർ 
ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 2 ലക്ഷം 


7 , 500 


5, 000 


5 ,000 


6,500 


26 63/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 1 - - പാൻകോട് കരിമുഗൾ 

- റോഡ് കി . മീ . 3 /500 മുതൽ കി. മീ. 4/ 270 
വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ടാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള 
ടി - രൂപ 2 ലക്ഷം 


5 ,000 


27 


7 , 500 


64/ എ . ഇ . ഇ . 2010 - 11 - പെരിങ്ങാല പുത്തൻ 
കുരിശ് റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ 
കി . മീ . 6 / 500 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് 
ടാർ ഉപയോഗിച്ചുളള ടി 
രൂപ് 3 ലക്ഷം 


7 . 500 


6,500 


28 65/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 -11-- പാൻകോട് വടവുകോട് 

- റോഡിൽ കി . മീ . 0 / 000 മുതൽ കി. മീ . 
2 / 640 വരെയുളള ഭാഗത്ത് ടാർ 
ഉപയോഗിച്ചുളള ടി - രൂപ 3 ലക്ഷം 


7 ,500 


6,500 


29 38 / എ . ഇ . ഇ ./2010 - 11 - എറണാകുളം തേക്കടി 

- റോഡിൽ പളളിക്കര ജംഗ്ഷൻ മുതൽ 
കിഴക്കമ്പലം ജംഗ്ഷൻ വരെയുളള 
ഭാഗത്ത് ടാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടി 
രൂപ് 3 ലക്ഷം 


7 ,500 


5 , 000 


30 


39 / എ . ഇ . ഇ .| 2 010 - 11 - പു ത്ത ൻ കു രി ശ് 

ബഹപുരം റോഡിൽ കി . മീ . 2 / 000 
മുതൽ കി . മീ . 4 / 000 വരെയുളള 
ഭാഗത്ത് ടാർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ടി 
രൂപ 3 ലക്ഷം 


7 ,500 


5,000 


( 2 ) 


പുനർദർഘാസ് 


3 , 500 


- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 2 , 6, 7, 
15, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 42, 43 , 44 എന്നിവയ്ക്ക് 
രൂപ 600 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 31 മുതൽ 41 വരെ 
രൂപ 400 + വാറ്റ് മറ്റുളളവയ്ക്ക് രൂപ 500 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ക്രമനമ്പർ 
1 മുതൽ 16 വരെ 14 - 9 - 2010, കമനമ്പർ 17 മുതൽ 30 വരെ 
15 - 9- 2010, ക്രമനമ്പർ 31 മുതൽ 41 വരെ 16 - 9 - 2010 , ക്രമനമ്പർ 
42, 43, 44 ഇവയ്ക്ക് 17 - 9 - 2010 . 

- പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 31 മുതൽ 
41 വരെ 3 മാസം, മറ്റുളളവയ്ക്ക് 2 മാസം. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് രേഖകളും താഴെ പറയുന്ന 
കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ദർഘാസ് തീയതിക്ക് 7 ദിവസം മുമ്പ് 
എല്ലാ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിലും ദർഘാസ് തീയതി പകൽ 
1 മണിവരെയും ലഭിക്കുന്നതാകുന്നു . നിശ്ചിത വില 
( മടക്കിക്കൊടുക്കാത്തത്) രൊക്കം പണമായോ മണി ഓർഡർ 
ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ഫോറം 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം ട്രഷറിയിലോ അംഗീകൃത 
ബാങ്കുകളിലോ അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ താഴെ പറയുന്ന 
ഓഫീസർക്ക് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ട അധികാരം രേഖപ്പെടുത്തി 
സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ട രസീതുകൾ മാത്രമേ അംഗീകരിക്ക 
പ്പെടുകയുളളു . ദർഘാസ് കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസുകളോടൊപ്പം അമ്പത് രൂപയുടെ ( 50) മുദ്രപത്രത്തിൽ 
( പാഥമിക ഉടമ്പടിയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടി ഇല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ തിരസ്കരിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിൽ നിലവിലുള്ള 
എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസുകൾക്കും 
ബാധകമാണ്. നിർമ്മാണ പണിയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം 
ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് അംശാദായമായി നൽകേണ്ടതുമാണ്. 


3, 500 


3 , 650 


3 ,650 


4, 900 


5 , 000 


4, 900 


എം .എൽ. എ .യുടെ പ്രാദേശിക വികസന 
ഫണ്ട്ഉപയോഗിച്ച് പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക 
മണ്ഡലത്തിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡുകൾ 

- നിർമ്മിക്കുന്നതിന് 
31 12 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11 - ആലു വ -മൂന്നാർ 

റോഡിൽ കുറുപ്പംപടി ബ്ലോക്ക് ഓഫീസ് 
ജംഗ്ഷനിൽ വെയ്റ്റിംഗ് ഷെഡിന്റെ 
നിർമ്മാണം ( ഇടതുവശം) - 

രൂപ് 1,40,000 
32 13 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11 - ടി ടി ബ്ലോക്ക് 

- ഓഫീസ് ജംഗ്ഷനിൽ ടി ( വലതുവശം) 

രൂപ 1,40 ,000 
33 14 / എ . ഇ . ഇ ./2010 -11 - ടി ആർ. ടി . ഒ. ഓഫീസ് 

ജംഗ്ഷ ൻ പട്ടാൽ ടി - രൂപ 1, 45 ,000 
34 15/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11 - ടി മുടി ക്കാ രായി 

ജംഗ്ഷ ൻ ടി - രൂപ 1,45,000 
35 16 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11 - ടി എം . ജി . എം . 

ഹൈസ്കൂൾ ജംഗ്ഷൻ ടി 

രൂപ 1,95,000 
36 17 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11 - എം . സി . റോഡിൽ 

കീഴില്ലം ജംഗ്ഷനിൽ ടി 

രൂപ് 2,00, 000 
37 18/ എ . ഇ . ഇ ./ 2010 -1 --- കുറുപ്പംപടി പാണംകുഴി 

- റോഡിൽ മാർകൗമാ സ്കൂൾജംഗ്ഷൻ 

ടി - രൂപ 1, 95 ,000 
38 19 / എ . ഇ . ഇ . 2010 - 1 ടി റോഡിൽ തൂങ്ങാലി 

- പി .എച്ച്. സി . ജംഗ്ഷനിൽ ടി 

രൂപ 1,40,000 
39 20/ എ . ഇ . ഇ . 2010 - 11- ടി റോഡിൽ ചൂരതോട് 

ജംഗ്ഷനിൽ ടി - രൂപ 1,40,000 
40 21/ എ . ഇ . ഇ . 2010 -11- കുറുപ്പംപടി കുട്ടിയ്ക്കൽ 

റോഡിൽ തുരുത്തി ജംഗ്ഷനിൽ ടി 

രൂപ 2,00 ,000 
41 32 / എ . ഇ . ഇ . / 2010 - 1 - മുടക്കുഴ പഞ്ചാ യ 

ത്തിലെ പള യ ക്കാട് അമ്പലം 
ജംഗ്ഷനിൽ ടെലിവിഷൻ കേന്ദ്രം 
നിർമ്മിക്കുന്നതിന് - രൂപ 2,50,000 

അത്യാവശ്യ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 

അധിവർഷ കെടുതികളും 2010 - 11 
42 6 6 / എ . ഇ . ഇ . / 2 010 - 11 - പരു വാ പൂ ർ 

രായമംഗലം റോഡിൽ കി . മീ . 0/ 400 
മുതൽ കി . മീ . 0 / 600 വരെയുളള 
ഭാഗത്ത് കാ ന യും സ്ലാബു കളും 
നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പെരുമ്പാവൂർ ടൗൺ 
റോഡ് കി. മീ. 2 - ലെ കലുങ്കിന്റെ വികസന 

പ്രവൃത്തികളും- - രൂപ 3,00,000 
43 6 7 / എ . ഇ . ഇ . / 2 0 10 - 11 - അ റ ക്ക പ്പ ടി 

മംഗലത്തുനട റോഡ് കി . മീ . 1/ 000 
മുതൽ കി . മീ . 2 / 000 വരെയുളള 
ഭാഗത്ത് കാനകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് - 

രൂപ് 3,00, 000 
44 68 / എ . ഇ . ഇ ./ 2010 - 11 - മണ്ണൂർ വാളകം റോഡ് 

കി . മീ . 1/ 000 - ൽ താങ്ങുഭിത്തികൾ 
പണിയുന്നതിന് - രൂപ 2,00, 000 


3 ,500 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
റോഡ്സ് സബ് ഡിവിഷൻ, 
പെരുമ്പാവൂർ. 


- ( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ്എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

- എഞ്ചിനീയർ. 


3 , 500 


5, 000 


6 ,250 


PRE -QUALIFICATION TENDER NOTICE 
No. D5-3703/30/2010 . 

- 2nd August 2010. 
| Bids from Contractors/ firms for Pre- qualification -cum 
| financial bids are invited up to 4 p . m . on 16 - 9 -2010 for the 
work mentioned below (double cover system ). 

Tender No. -P . Q . 44/2010- 11. 

Name of work — Construction of compound wall around 
the land earmarked for Thrissur Zoo at Puthur. 

Estimate PAC ( Civil + Electrical ) -Rs. 218 lakh . 
Period of completion — 9Months. 
Details of work — Construction of compound wall 
Foundation Concrete/RR masonry 

Super Structure - High density cement concrete solid 
block masonry. 

A class contractors/ Firms (also having joint venture ) 
registered in State PWD having experience in the building 
construction work of similar nature and also consider 


7 ,500 


7 ,500 


6,250 


of receiving tender happened to be a public holiday, the 
tender will be received next working day in the specified 


time. 


themselves capable of taking up the construction of 
major building can obtain Pre - qualification bids & tender 
schedule of the above building works from the office of 
undersigned from 7 - 9 -2010 to 9 - 9 - 2010 between 
10 . 15 a.m . to 4 p .m ., on application and payment of 
Rs. 25,000 + VAT. The contractors/firms themselves should 
produce relevant records to prove their eligibility before 
the undersigned for obtaining the bids , the eligibility 
norms are as follows : 
1. Contractor/ firms should execute Government 

works of similar nature costing Rs . 131 
Lakhs each during the last five financial 

years. ( Annual Turn Over) 
2 . Contractors/ Firms should have satisfactorily 

completed a single work at least not less than 
Rs. 87. 50 lakhs (Estimate PAC) during the 
last 3 years. 


The P. Q . bids will be opened on 16 - 9 -2010 at 4 . 30 p .m .. 
and will be submitted to Chief Engineer s Committee for 
scrutiny and finalization of Pre - qualification panels. The 
Cover containing tender schedule ( Price bid ) will be opened 
only after the finalization of P. Q . bids by Chief Engineer s 
Committee and only these of the bidders who have become 
pre - qualified for the particular work. 


3. Contractors / Firms should have a financial 

capacity of producing Bank guarantee at 10 % 
of Contract amount of the work at the time 
of executing agreement. 


The date and time of opening of price bid will be 
intimated to the P. Q . contractors/firm concerned in time. The 
tenders of those who have not become qualified will not be 
considered on any account. 

The tenders of the Contractors/firms without required 
E .M . D . of Rs. 50 ,000 pledged in the name of undersigned 
and the executed preliminary agreement in Stamp Paper 
worth Rs. 100 in cover No. 1 ( Technical bid ) will be 
summarily rejected . 

The condition in G . O . (P ) 84 /97/ PW & T dated 
19 -8 - 1997 and its amendments and all other conditions 
prevailing in K . P. W . D . regarding P . Q . bids and tenders will 
remain unchanged and are equally applicable to the above 
work also . The undersigned reserves the right to reject all or 
any of the tenders on P. Q . bids without assigning any 
reasons. Price preference of 10 % of the contract amount of 
the lowest quoted contractor may be allowed to the tender 
submitted by M / s Kerala State Construction Corporation 
Limitted . All the rules in PWD regarding the tenders are 
applicable to this tender also . 


4. List of tools & plants : 


Lorry / Tipper 


| 


8 Nos . 


Hoist 


| 


| 


| 


| 


Cement Concrete Mixer 
Vibrator 
Pump 
Generator 
Scaffolding & Shuttering 
JCB 


3 Nos. 
4 Nos. 
3 Nos. 
2 Nos. 
500 m2 
3 Nos . 


| 


| 


| 


Copy of certificate for item No. 1, 2 , and 4 attested 
by an officer not below the rank of Executive Engineer 
should be submitted along with the request for obtaining 
the bid . 


തൃശ്ശൂർ മദ്ധ്യ മേ ഖലാ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യ ർ 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരും താഴെ 
സൂചിപ്പിക്കുന്നവിധത്തിൽ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നതിന് 
പരിചയ സമ്പന്നരും സാമ്പത്തികശേഷിയുള്ളവരുമായ “ എ ക്ലാസ് 
കരാറുകാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും താഴെപ്പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്ക് മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ( ഡബിൾ കവർ സഹിതം) 
താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകൾ തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ 
ദർഘാസ് വാങ്ങു ന്ന തിനുള്ള അപേക്ഷ യോ ടൊപ്പം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 


The filled up and signed P . Q . bids along with all 
required Proforma and questionnaires and certificates 
( in triplicate ) with E . M . D . for Rs. 50 ,000 pledged in 
favour of undersigned with executed preliminary 
agreement in stamp paper for Rs. 100 in one sealed 
cover ( P. Q . bid cover ) and Tender Schedule (price bid ) in 
another cover superscribing the name of work and the 
Pre -Qualification bids as in the case may be sent by 
registered post so as to reach the office of undersigned 
before 4 p . m . on 16- 9 - 2010. The department will not be 
responsible for any delay or loss in delivering by post. 
(Courier Service will not be accepted ). The tender 
documents will be issued only to the Registered 
Contractor s of PWD and are not transferable . If the date 


കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷ ങ്ങ ളിൽ വാർഷിക 
ഇടപാട് തുക 131 ലക്ഷം രൂപയിൽ കുറയാത്ത സമാനമായ 
സർക്കാർ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കണം. (1) ആയതിന്റെ 
ലഭ്യമായ ഏറ്റവം പുതിയ വർഷത്തിലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 
( ടേൺ ഓവർ കണക്ക്) ഉള്ളടക്കം ചെയ് തി രി ക്ക ണം . 
( 2) അപേക്ഷകർ പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അടങ്കൽ തുക 87.50 
ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും ഒറ്റ കരാറിൽ തൃപ്തികരമായി കഴിഞ്ഞ 
മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏറ്റെടുത്ത് പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കണം. (3) 
എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയുടെ 10 % ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്നതിനുള്ള 
- സാമ്പ ത്തി ക ശേഷി ഉണ്ടാ യി രി ക്ക ണം . ഇതി നായി ഈ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് തരുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളടക്കം 
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ചെയ്തിരിക്കണം. ( 4 ) താഴെ പറയുന്ന മെഷിനറികൾ സ്വന്ത നിരതദ്രവ്യവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം തൃശ്ശൂർ 
മായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ( എ ) ലോറി/ ടിപ്പർ - 8 എണ്ണം, സെൻട്രൽ സർക്കിൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
( ബി ) ഹോയിസ്റ്റ് 0 ( സി) സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആന്റ് മോട്ടോർ നിക്ഷേപിച്ചതോ പണയപ്പെടുത്തിയതോ ആയിരിക്കണം. മുൻ 
മിക് സ് ചർ - 3 എണ്ണം, ( ഡി ) വൈബറ്റർ - 4 എണ്ണം, യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം ദർഘാസ് 
( ഇ ) പമ്പ്- 3 എണ്ണം, ( എ ഫ് ) ജന റേറ്റർ - 2 എണ്ണം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നിശ്ചയിച്ച അവസാനദിവസം വൈകിട്ട് 
( ജി ) സ്കാഫോൾഡിംഗ് ആന്റ് ഷട്ടറിംഗ്- 500 ചതു . മീറ്റർ 4.30 - ന് തുറ ക്കു ന്നതും പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് ചീഫ് 
(എച്ച്) ജെ . സി . ബി.-3 എണ്ണം. 1, 2, 4 എന്നിവ തെളിയിക്കുന്നതി 

എഞ്ചിനീയറുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിഗണനയ്ക്കും അംഗീകാര 
നുള്ള രേഖകൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പദവിയിൽ 

ത്തിനും വേണ്ടി അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 
കുറയാത്ത ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 

മുൻഗണന നിശ്ചയിച്ച് അംഗീക രിച്ച കരാറുകാരുടെയും 
ദർഘാസ് നമ്പർ - പി . ക്യു . 44 / 2010- 11 . 

സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്- തൃശ്ശൂർ മൃഗശാലയ്ക്ക് വേണ്ടി 

-- തുറന്ന് പരിശോധിക്കുക യു ള്ളൂ . ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പുത്തൂരിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ചുറ്റുമതിൽ 

- യോഗ്യത നിർണ്ണ യ ത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറു കാ രുടെ 
നിർമ്മാണം. 

പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കു 

ന്നതായിരിക്കും. 
അടങ്കൽ തുക( സിവിൽ+ ഇലക്ട്രിക്കൽ) രൂപ 218 ലക്ഷം. 
വിവരണം - ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം. 

- യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് കരാറുകാരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 
അടിത്തറ - - കോൺക്രീറ്റ് കരിങ്കൽ പണി. 

പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും 

സമയവും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ചുമർ ഹൈഡെൻസിറ്റി ബ്ലോക്ക് മേസൺടി. 

യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
കാലാവധി- 9 മാസം. 

ന്നതിനുള്ള അവകാശവും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസർക്ക് 
മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ഫോറ ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ദർഘാസുകൾ 
ങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെഓഫീസിൽ നിന്നും സംബ ന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഇതിനും 
7 - 9 - 2010 മുതൽ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 10 . 15 മണിക്കും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
4 മണിക്കും ഇടയിൽ രൂപ 25,000 + വാറ്റ് അടച്ച് അപേക്ഷി 
ച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 9 -9 -2010 , 4 മണിക്കുശേഷം യാതൊരു 
കാരണവശാലും ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് Office of the 

(Sd.) 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 16 - 9- 2010, 4 മണിവരെയാണ്. Superintending Engineer, Superintending Engineer, 
കേരള കൺ സ് ടക്ഷൻ കോർപ്പറേ ഷന് കുറഞ്ഞ 

Buildings & Local Works, ( For and on behalf of the 
ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കരാറു കാ രന്റെ ദർഘാസ് 

Central Circle , Thrissur. 

Governor of Kerala ). 
തുകയിൽ നിന്നും 10 % കൂടുതൽ വരെ അനുവദനീയമാണ്. 
പൂരിപ്പിച്ച ചോദ്യാവലികളടങ്ങിയ മുൻ യോഗ്യതാ ഫോറങ്ങൾ 
(3 കോപ്പി), നിരതദ്രവ്യം, പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് എന്നിവ 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
അടക്കം ആദ്യത്തെ കവറിലും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസ് 
രണ്ടാമത്തെ കവറിലും പ്രത്യേകംമുദ്ര വച്ച കവറുകളിൽ 

-- നമ്പർ ഡി4 - ടി .എൻ. 9 / 2010 - 11. 

2010 ആഗസ്റ്റ് 16. 
അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും മറ്റും യഥാവിധി - കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേക കെട്ടിട വിഭാഗം 
കവറിന് മുകളിൽ എഴുതി താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഉപകാര്യാലയം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഓഫീസിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന 

കോഴിക്കോട് താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 16 - 9 - 2010 - ന് 
തീയതി 4 മണിക്കുമുമ്പായി എത്തുന്ന വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് 

വൈകു ന്നേരം 4 മണിവരെ യോഗ്യ ത യു ള്ളതും 
തപാലിൽ അയച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. ( കൊറിയർ സർവീസിൽ 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ 
വരുന്ന തപാ ലു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല .) തപാൽ 

- കരാറുകാരിൽനിന്നും ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും പ്രവൃത്തിയുടെ 
തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണവശാലോ നിശ്ചിത 

പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറു ക ളിൽ മൽസ ര സ്വഭാവമുള്ള 
സമയം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് 

ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . അന്നേദിവസം 
യാതൊരു വിധ മായ ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. വൈകുന്നേരം 4.30 - ന് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനദിവസം ഏതെങ്കിലും 

അ ദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോ ഗസ്ഥനോ 
കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാ 

ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ 
ണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ 

തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 

- കരാറുകാരൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ നിശ്ചിത 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ 

തീയതിക്കുള്ളിൽ തപാൽ മാർഗ്ഗവും ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ 
അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ 

സ്വീക രി ക്കു ന്ന താ ണ്. തപാൽ വകു പ്പിൽ വരുന്ന 
കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . മുൻ യോഗ്യത 
നിർണ്ണയത്തിനുള്ള ദർഘാസിനോടൊപ്പം 100 രൂപയുടെ മുദ്രപ്രത 

കാല താ മ സ ത്തിന് പൊതു മരാമത്ത് വകു പ്പ് യാതൊരു 
ത്തിൽ എഴുതി ഒപ്പിട്ട പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും 50, 000 രൂപയുടെ 

കാരണവശാലും ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 
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കമ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും 

നിരതദ്രവ്യം 

അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന അധികാരിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാ 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

- രൂപ 

യി രി ക്കും . ഗ്യാരണ്ടി പിരീഡ് 21 - 11 - 1992 - ലെ ജി . ഒ . 

( എം . എസ്.) നമ്പർ 96 / 92 / പി .ഡബ്ലു . ഡി .ആന്റ്ടി . പ്രകാരമായി 
വർഷാന്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 2010 - 11 

രിക്കുന്നതാണ്. 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് 
അനുബന്ധിച്ചുള്ള 14 നമ്പർ ബി ടൈപ്പ് 

ജി . ഒ. ( പി ) 84 / 97 / പി . ഡബ്ലു . ഡി . ആന്റ് ടി . തീയതി 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ2010 - 11 - ലെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 

19 - 8- 1997 പ്രകാരമുള്ള നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസുകൾക്ക് 

ബാധകമായിരിക്കും. 
പണികൾ- ജലവിതരണം, സാനിറ്ററി റിപ്പയർ 
പ്രവൃത്തികൾ --രൂപ 30 ,000 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
- ടി ടി 15 നമ്പർ എൽ. ഡി . ടൈപ്പ് 

എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ ടി ടി പ്രവൃത്തികൾ - 

പ്രത്യേക കെട്ടിട വിഭാഗം 

അസിസ്റ്റന്റ് 
രൂപ 20, 000 

ഉപകാര്യാലയം, കോഴിക്കോട്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിനോട് 
അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഗവ . ഡെന്റൽ കോളേജിലെ 
ബ്ലോക്ക് എ യിലെ 2010 - 1 - ലെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റ 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
പണികൾ- ജലവിതരണം, സാനിറ്ററി റിപ്പയർ 
പ്രവൃത്തികൾ - രൂപ 25,000 

നമ്പർ ഡി2 - ടി .എൻ/ 94. 

2010 ആഗസ്റ്റ് 20. 
ടി ടി ബ്ലോക്ക് " ബി യിലെ ടി ടി 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
പ്രവൃത്തികൾ - രൂപ 20 ,000 

എഞ്ചിനീയർ, കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, കൊയിലാണ്ടി താഴെ 

- പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 17 - 9 - 2010 - ന് വൈകുന്നേരം 4 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൂപ 300 + വാറ്റ്. 

മണിവരെ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസരസ്വഭാവ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 

മുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതിയ മുദ്രവച്ച 
16 - 9 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി. 

ക വ റു ക ളിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . അന്നേദിവസം 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - 2010 നവംബർ 15 വരെ. 

വൈകുന്നേരം 4 . 30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ 
ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിവ ര ങ്ങളും ഈ 

സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിക്ക് 10 
ദിവസം മുൻപ് മുതൽ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം 

കമ 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും നിരതദ്രവ്യം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്ക 

നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
മായോ മണി യോർ ഡ റായോ അ യച്ച് രേഖാമൂലം ( 1) 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനു 
വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ 

പ്രത്യേക പ്രവൃത്തികൾ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഓരോ പ്രവൃത്തിയുടെയും ദർഘാസുകൾ 

ഗവ . കോളേജ് മടപ്പള്ളി പമ്പ് ഹൗസിൽ 
സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള 

നിന്നും ജലവിതരണ പൈപ്പ് ഇടുന്ന 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. പ്രസ്തുത 

പ്രവൃത്തിയും പമ്പ് സെറ്റ് റിപ്പയർ 
ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനടുത്ത 

ചെയ്യലും - രൂപ 1,00,000 

2 ,500 
( പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർ ഘാ സു കൾ നടത്തു ന്ന താ ണ് . 
ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 

മടപ്പള്ളി ഗവ. കോളേജ് ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

5/9 ചോർച്ച നിവാരണ പ്രവൃത്തിയും ടോയ്ലറ്റ് 

റിപ്പയറിംഗ് പ്രവൃത്തിയും - രൂപ 1,00,000 | 2 , 500 
മറ്റ് വ്യവസ്ഥ ക ളെല്ലാം പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിൽ 

ടി ടി നമ്പർ 4/4 ചോർച്ച നിവാരണ 
ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളതു പോലെ ആയിരിക്കും. ദർഘാസ് 

പ്രവൃത്തി 
പമാ ണ ങ്ങൾ പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലെ അംഗീകൃത 

1, 900 

- രൂപ 75,000 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 

ടി ടി നമ്പർ 7 /1 ടി ടി രൂപ 75,000 1,900 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

വടകര ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസേഴ്സ് കാർട്ടേഴ് 
നിരതദ്രവ്യം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 

( സിസിരം ) ടോവാൾ നിർമ്മാണവും വാട്ടർ 
പേരിൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യുകയും പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റ് 100 രൂപ 

ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കലും - രൂപ 1,00,000 

2 ,500 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതു 
മാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ 

വടകര റൂറൽ പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 

ഓഫീസിന്റെ ഗെയിറ്റ് സജ്ജീകരിക്കലും 
യിലേക്ക് ബിൽ തുകയുടെ ഒരു ശതമാനം നികുതിയായി 

ആർച്ച് നിർമ്മാണവും - രൂപ 66,000 

1,650 
ബില്ലിൽനിന്നും പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കുന്ന 

നാദാപുരം പി . ഡബ്ലു . ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 
തുമായിരിക്കും. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ, 
സർക്കാർ അംഗീകൃത ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ 

കർട്ടൻ സജ്ജീകരിക്കലും മറ്റു 
എന്നിവർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള ദർഘാ സി 

പ്രവൃത്തികളും-- രൂപ 75,000 

1,900 
നേക്കാളും പത്ത് ശതമാനം അധികത്തിന് അർഹതയുണ്ടായിരിക്കും. 

വടകര പി. ഡബ്ലു . ഡി. റസ്റ്റ് ഹൗസിൽ 
യാതൊരു കാരണവും കാണിക്കാതെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും 
ദർഘാസോ എല്ലാ ദർഘാസുകളുമോ നിരസിക്കുന്നതിനുള്ള 

അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - രൂപ 60,000 1,500 


| ( 3) 


15 


11 


രൂപ് 


2 ,500 


- ( 2) (3 ) 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
- വടകര മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ സോഷ്യൽ 

നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി. ടി.എൻ./10/ 2010 -11. 2010 ആഗസ്റ്റ് 12 . 
കൺസർവേഷൻ ഓഫീസിന്റെ നവീകരണ 
പ്രവൃത്തികൾ - രൂപ 75, 000 

1, 900 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
ടി ടി ഫിഷറീസ് ഓഫീസ്, ഫുഡ് 

ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട് താഴെ 
ഇൻസ്പെക്ടർ ഓഫീസ്, സോഷ്യൽ ഫോറസ്റ്റ് 

പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ 
ഓഫീസ് എന്നിവയുടെ ഓഫീസുകൾ 

ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം കരാറുകാരിൽ നിന്നും 
വേർതിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- രൂപ് 75 ,000 

1, 900 

ദർഘാസുകൾ 15 - 9 - 2010 - ന് 4 മണി വരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
പയ്യോളി ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ 
സൂപ്രണ്ടിന്റെ മുറി, ഓഫീസ് മുറി എന്നിവ 

കമ ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
താഴത്തെ നിലയിലേക്ക് മാറ്റുന്ന 

നമ്പർ 

- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
പ്രവൃത്തി - രൂപ 1,00 ,000 

2, 500 

അടങ്കൽ തുകയും 
സബ് ട്രഷറി കൊയിലാണ്ടി ട്രോംഗ് റൂം , 

102 / 2010 - 11- കണ്ണൂർ മങ്ങാട്ടുപറമ്പ് കെ . എ . പി. 
ഗാർഡ് റൂം എന്നിവയുടെ ചോർച്ച നിവാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ രൂപ് 1,00 ,000 

നാലാം ബറ്റാലിയൻ ഓഫീസിന്റെ വൈദ്യുതി 
സബ് ട്രഷറി വടകര ചോർച്ച നിവാരണ 

സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തലും അധിക 
വൈദ്യുതീകരണവും - രൂപ 1,99 ,636 

5, 000 
പ്രവൃത്തികളും മറ്റു റിപ്പയർ 
പ്രവൃത്തികളും - രൂപ് 65,000 

1, 650 

- 103/ 2010 -11 - കണ്ണൂർ മങ്ങാട്ടുപറമ്പ് കെ . എ . പി. 
14 വടകര ഡിസ്ട്രിക്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ 

നാലാം ബറ്റാ ലി യനിലെ ആർമർ വർക്ക് 
ഓഫീസിന്റെ ചോർച്ച നിവാരണ പ്രവൃത്തി- 

ഷോപ്പിന്റെ വൈദ്യുതീകരണം - രൂപ 78,753 2 , 000 
രൂപ 70,000 

1,750 
ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് 

104 / 2010 - 11 - കണ്ണൂർ കൂട്ടുപുഴ കൊമേർഷ്യൽ 

ചെക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ വൈദ്യുത അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 
പേരാമ്പ്ര സി. കെ . ജി. എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ 
ആൺകുട്ടികളുടെ ടോയിലറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ 

പുനർവൈദ്യുതീകരണവും - രൂപ 80,014 

2, 000 
നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ - രൂപ 2,00 ,000 - 5 ,000 

105/ 2010 - 11 - മലപ്പുറം തവന്നൂർ റെസ്ക 
എആർ. ബി.ടി. എം . ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന്റെ 

ഹോമിലെ ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റും, ഡൈനിങ്ങ് 
ഫിസിക്സസ് ലാബിന് ജി . ഐ . ഷീറ്റിടുന്ന 

ഹാൾ സൂപ്രണ്ട് റൂം എന്നിവിടങ്ങളിലെ 
പ്രവൃത്തി- രൂപ 2,00,000 

5 ,000 

വൈദ്യുതി സംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ 
പുനർ ദർഘാസ് 

( ഡെപ്പോസിറ്റ് പ്രവൃത്തി) - രൂപ 97,016 

2 , 450 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) വടകര പോലീസ് 

106/ 2010- 11 - കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് 
സ്റ്റേഷനിൽ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ക്രിപ്റ്റോ 

സ്റ്റേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ബി - ഒന്നു 
സെന്ററിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പി 

മുതൽ എട്ടുവരെയുള്ളവയുടെ പുനർവൈദ്യുതീ 
ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി- രൂപ 1,54, 326 

3,850 
കരണം - രൂപ 1,98,450 

5 ,000 
( ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക്) കോഴിക്കോട് റൂറൽ 
ഓഫീസിൽ ( വടകര) സീ ജീവനക്കാരികൾക്ക് 

107 / 2010 - 11 - കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് 
പ്രത്യേക ടോയിലറ്റ് നിർമ്മാണം - 

സ്റ്റേഷൻ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ബി 9 
രൂപ് 1, 65,514 

4, 150 

മുതൽ 16 വരെയുള്ളവയുടെ പുനർവൈദ്യുതീ 
3 വടകര ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡിപ്പോയുടെ 

കരണം - രൂപ 1,96,635 

4 , 950 
റിപ്പയറിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ - രൂപ 76,306 1,800 

108 /2010 -11 കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വി . നി . 

എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസിലെ മെയിൻ ഹാൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി - 1 മാസം. 

കെട്ടിടത്തിലെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണവും 
ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വിശദ വിവ ര ങ്ങളും 
കൊയിലാണ്ടി കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

കമ്പ്യൂട്ടർ നോഡുകൾ സ്ഥാപിക്കലും 
എഞ്ചി നീ യ റുടെ കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചിത 

രൂപ് 1,31,498 

3 , 300 
തീയ തിക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പു മുതൽ എല്ലാ പ്രവൃത്തി 
ദിവസങ്ങളിലും ദർഘാസ് ദിവസം 1 മണിവരെയും ദർഘാസ് 

- 109 /2010 -11 - കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 
പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വില്പന നികുതിയും രൊക്കം പണ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസിലെ ഡി. ഡി. ഓഫീസ്, 
മായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ക്യാന്റീൻ, ക്ലബ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പുനർ 
ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില യാതൊരു 

വൈദ്യുതീകരണവും കമ്പ്യൂട്ടർ നോഡുകൾ 
കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. 

സ്ഥാപിക്കലും - രൂപ 1, 06,900 

2, 700 
100 രൂപ വില യു ള്ള മുദ പ ത ത്തിൽ നിശ്ചിത 
ഫോറത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ ഒപ്പിട്ടു അടക്കം 

110 / 2010 -10 - കോഴിക്കോട് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ 
ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസിലെ വൈദ്യുതി 
- കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പിലെ ദർഘാ സു കൾ 

മെച്ചപ്പെടുത്തലും പാനൽ ബോർഡിന്റെ 
സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബ ന്ധ ന ക ളും ഇതിനും 

സ്റ്റാന്റേർഡൈസേഷനും - രൂപ 86, 640 

2 ,200 
ബാധകമായിരിക്കും. 
പൊതുമരാമത്ത് 

( ഒപ്പ്) 

- 10 111 / 2010 -11 - കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി പോലീസ് 
കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 

അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റേഷന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
കൊയിലാണ്ടി. - എഞ്ചിനീയർ. രൂപ 1, 88,429 

4 ,750 


5 


- 


8 


കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത “ ഡി ക്ലാസും ഉപ രിയും 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
16 - 9 - 2010, 4 മണിവരെ. 


ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 
16 - 9 - 2010, 1 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമ യ വും 
16 - 9 - 2010 , 4 . 30 മണി. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - രൂപ 400 + വാറ്റ്. 

കരാറു കാ രു ടെ യോ ഗ്യത - കമ ന മ്പർ 1, 5, 6 , 10 
ഇവയ്ക്ക് എ . ബി. വിഭാഗം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് എല്ലാ വിഭാഗവും. 

- ദർഘാസുകളിൽപങ്കെടുക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാർ 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയും വിൽപ്പന നികുതിയും 
ചേർത്ത് ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ൾക്കാ യി കോ ഴി ക്കോട് 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷനിൽ 9- 9- 2010 
മുതൽ 14 - 9 - 2010 , 4 മണി വരെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെകൂടെ 100 രൂപമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി 
എഗ്രിമെന്റും പ്രവർത്തിക്കു വേണ്ട നിരതദവ്യവും അടക്കം 
ചെയ്ത് ദർഘാസുകൾ 15 - 9- 2010 - ന് 3 മണിക്കു മുമ്പായി 
ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തവ യാതൊരു 
കാര ണ വശാലും പരിഗണിക്കു ന്നതല്ല. പൊതു മരാമത്തു 
വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റെല്ലാ വ്യവസ 
കളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ കരാറു 
കാരുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
15 - 9 - 2010 - ന് 3. 15 മണിക്ക് തുറക്കു ന്ന താ ണ് . കൂടു തൽ 
വി വ ര ങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി 
ദിവസ ങ്ങ ളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. എല്ലാ 
പ്രവർത്തികളും 25 ദിവ സ ത്തി നു ള്ളിൽ ചെയ്ത്തു 
തീർക്കേണ്ടതാണ്. 


കാലാവധി- 3 മാസം 

കേരള പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാ സു കളെ 
സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധക 
മായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് 

( ഒപ്പ്) 
- നിരത്തുകൾ ഉപവിഭാഗം, അസി. എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 
കൽപ്പറ്റ, വയനാട്. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി . ടി .എൻ.-12 / 2010 . 


2010 ആഗസ്റ്റ് 13. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, 
( ഇലക്ട്രിക്കൽ) സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, ( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്- 673 020 . 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ 
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നമ്പർ ഡി1. ടി .എൻ. 3/ 2010 -11. 

2010 ആഗസ്റ്റ് 19. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, പൊതു മ രാ മത്ത് വകുപ്പ് നിര ത്തു കൾ 
ഉപവിഭാഗം, കൽപ്പറ്റ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് 
മുദ്രവച്ചതും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾക്ക് 14 - 9 - 2010 വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ മത്സരസ്വഭാവ 
മുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 
അന്നേദിവസം 4.30 - ന് തറുക്കുന്നതാണ്. 
കമ 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നിരതദ്രവ്യം 
അടങ്കൽ തുകയും 

രൂപ് 
അടിയന്തിര പ്രത്യേക പവ്യത്തി 
പി . ഡബ്ലിയു . ഡി. ക്ലാസ്- II റസ്റ്റ് ഹൗസ് 
സുൽത്താൻബത്തേരി കോമ്പൗണ്ട്ഭിത്തി 

നിർമ്മാണം ( ചർച്ച് ഭാഗം) - രൂപ 3,00 ,000 7 ,500 
- 2 ടി - ടി - ( ഹോസ്പിറ്റൽ ഭാഗം) 
രൂപ് 3,00 ,000 

7 ,500 
പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ഗവൺമെന്റ് പോളി 
ടെക് നി ക്കൽ കോളേജ് മീന ങ്ങാടി 
പെയിന്റിംഗ് - രൂപ 1, 00, 000 

2 ,500 


നോൺ പ്ലാൻ പ്രവൃത്തികൾ 
കൽപ്പറ്റ - വാരാമ്പറ്റ റോഡിൽ കി . മീ. 0/ 000 
മുതൽ 0/ 500 വരെ ഡ്രയിനേജ് സൗകര്യങ്ങൾ 
വർദ്ധിപ്പിക്കൽ - രൂപ 3,00,000 
ചെന്ന ലോട്-ഊട്ടുപാറ റോഡിൽ കി . മീ . 
11 / 000 മുതൽ 12 / 000 വരെ പാർശ്വസംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ രൂപ 3,00,000 


7 , 500 


കരാറുകാരന് വേണ്ട യോഗ്യത - " ഡി യും ഉപരിയും. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - രൂപ 600 + വാറ്റ്. 
പ്രവൃത്തിയുടെ കാലാവധി 3 മാസം. 
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7 , 500 


- പുനർദർഘാസ് 


ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധന 
കളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും പ്രവർത്തി ദിവ സ ങ്ങ ളിൽ 
അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 
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സി . വി . ജി . - റോഡിൽ കി . മീ . 84 / 200 മുതൽ 
- 84 /500 വരെ പുല്ലൂർക്കുന്ന് ജംഗ്ഷൻ (തലക്കൽ) 
പാർശ്വസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - രൂപ 2,00,000 5,000 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
കെട്ടിട ഉപവിഭാഗം, 
സുൽത്താൻബത്തേരി. 


ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- നും 2 - നും 
രൂപ 600 + നികുതി, ക്രമനമ്പർ 3- ന് രൂപ 400 + നികുതി. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ, 


